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Il mese in sintesi 


A inizio mese tempo grigio ma non 
piove. 

Dal 5 al 7 un episodio con forte 
piogge specie sulle Prealpi Giu- 
lie. 

Dall’8 al 15 le temperature man 
mano calano. 


Dal 18 al 19 piogge di flusso in- 
teressano il Carso, la pianura 
udinese centro-orientale e 
l’Isontino. 


Il 25 e 11 26 un fronte 
mediterraneo porta piogge 
abbondanti. 


A fine mese aria fredda dalla 
Scandinavia fa scendere la 
temperature a valori invernali. 


Un novembre con grandi piogge a est 


® Il mese inizia con alta pressione, presenza 


di nubi basse e giornate grigie su pianura e 
costa; il 3 la Bora porta aria più secca e bel 
tempo che dura fino a venerdì 4. 

Dal 5 al 7 del mese si verifica un episodio 
di pioggia di flusso particolarmente signifi- 
cativo e su cui ci soffermeremo con mag- 
giore attenzione. 

Infatti da venerdì 5 una vasta saccatura 
sull’Europa occidentale, raggiuge prima il 
Mediterraneo e poi le coste nord-africane, 
attivando verso l’Italia un intenso flusso di 
correnti sud-occidentali miti e molto umide 
in quota, che poi continua fino alla sera del 
6 novembre. Contemporaneamente nei bas- 
sl strati prevale vento da sud sostenuto. 
Nelle prime ore di lunedì 7 novembre, il 
fronte freddo associato alla saccatura rag- 


Grandi piogge a novembre: l'evento tra il 5 e il 7 


giunge le Alpi e quindi il sistema si esauri- 
sce. 

In questa situazione sinottica dal mattino 
del 5 iniziano delle precipitazioni diffuse, 
ma deboli, che vanno via via intensifican- 
dosi nel corso della giornata. 

Nel pomeriggio le piogge sono già molto 
forti specie sulla pianura orientale e sulle 
Prealpi Giulie dove, complice anche la pe- 
netrazione del vento di Scirocco, si regi- 
strano piogge molto intense e temporale- 
sche. 

In varie località della pianura e delle colli- 
ne orientali cadono 100 mm di pioggia, e 
sulle Prealpi Giulie si misurano valori deci- 
samente superiori: oltre 200 mm a Uccea, 
Musi e sul Monte Matajur. 

Da ricordare come nel pomeriggio sulla 


Nelle 48 ore che vanno dalle 7 di sabato 5 alle 7 di lunedì 7, sulle Preal- 
pi Giulie sono caduti oltre 300 mm di pioggia con picchi prossimi ai 400 
mm (Uccea 391 mm, Musi 382 mm); sulle Alpi Giulie dai 100 mm ai 
200 mm con 1 valori più bassi nel Tarvisiano e quelli più alti in zona 
Cave del Predil. Oltre i 100 mm di pioggia si sono registrati a nord ed a 
est di Udine sulla fascia collinare (mappa a destra). 

Queste forti piogge hanno portato all’ingrossamento dei fiumi, in parti- 
colare dell’Isonzo. Come segnalato dal settore Idrogeo CFD della Prote- 
zione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia già nelle prime ore del 
6 l’altezza idrometrica dell’Isonzo ha superato i livelli di guardia rag- 
giungendo, in tarda mattinata, il picco di piena. A Gradisca l’altezza 
idrometrica massima è risultata superiore di circa 1 metro al livello di 
guardia. 


In basso a destra - La sponda destra dell’Isonzo a Gradisca alle 10:30 del 6: 
altezza idrometrica 8,82 m) ( foto PCR) 

In basso a sinistra -Il ponte ferroviario sull’ Isonzo a Pieris nella mattinata 
del 6 alle ore 9:15: altezza idrometrica 6,07 m. ( foto RFI) 


Hi 
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costa il vento di Scirocco soffia con raffiche fino a 80 km/h. 
Le precipitazioni proseguono anche nella notte tra il 5 e il 6. 
Durante la giornata del 6 ulteriori piogge interessano l’area 
montana e in particolare le Prealpi Giulie; qui si registrano 
anche raffiche di vento molto forti a quote inferiori ai 2000 
m (120 km/h sul M. Matajur). 

Alla sera si susseguono piogge temporalesche piuttosto in- 
tense in provincia di Trieste e localmente anche su zone più 
interne della fascia orientale. 

La notte tra il 6 e il 7 sopraggiunge sulle Alpi il fronte fred- 
do associato alla saccatura, determinando neve sulle Alpi ol- 
tre 1 700 m circa e sulle Prealpi oltre 1 1200 m circa. In que- 
sta fase le precipitazioni sono comunque moderate e in se- 
guito il tempo migliora. 

Dal 3 al 9 il tempo è relativamente buono, poi le temperatu- 
re gradualmente scendono sia per l’arrivo d’aria più fredda 
che per le notti più serene. 

Tra 11 10 e Il si registra la presenza di nubi e precipitazio- 
ni deboli o moderate seguite da variabilità e Bora. 

Il 15 si verifica un’importante gelata con picchi fino a -3 °C 
in pianura. 

Dopo metà mese le correnti occidentali riportano tempo più 
umido e le temperature minime risalgono per il prevalere 
delle nubi. 


Mar Adriatico 
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4 Dal 18 sera le piogge riprendono in modo esteso e il giorno 


dopo si intensificano per l’arrivo un fronte atlantico, che as- 
sieme ad una depressione mediterranea, convogliano aria 
molto umida da sud-ovest sulla regione fino al 19. 

Nella notte si sviluppa un temporale con piogge molto in- 
tense sul Carso (più di 100 mm in 4 ore), poi si registrano 
piogge in pianura più intense durante la mattina 19 e nel 
primo pomeriggio. I cumulati sono di oltre 160 mm sul Ci- 
vidalese e superano comunque i 100 mm su gran parte della 
pianura udinese centro-orientale e sull'Isontino. 

Il 20 nuvolosità variabile con foschie al mattino in pianura, 
in serata rovesci consistenti in provincia di Trieste. Poi pre- 
valgono correnti da sud deboli con nubi, aria ancora mite e 
temperature medie molto alte per il periodo. 

Il 25 un fronte mediterraneo porta piogge abbondanti fino 
alla mattina del 26. 

A fine mese la discesa dalla Scandinavia d’aria fredda ripor- 
ta il bel tempo con Bora sulla costa. Il freddo si fa sentire 
con gelate in pianura di notte, causate dalla massa d’aria 
fredda e secca e dalla scarsa ventilazione. Il 30 novembre si 
scende a -5 °C in pianura e la temperatura media giornaliera 
s1 attesta intorno a 1°C: valori tra 1 più bassi registrati negli 
ultimi 25 anni. 
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A est piogge eleva- 
te, a ovest in me- 
dia. 


Su circa metà della regio- 
ne le pluviometrie di no- 
vembre 2016 sono risulta- 
te molto elevate. Questo è 
riscontrabile non solo sulle 
Prealpi Giulie, luogo dove 
storicamente si hanno le 
grandi piogge autunnali, 
ma anche su buona parte 
della pianura udinese e 
nella provincia di Trieste. 
Con l’esclusione del Tar- 
visiano nella zona orienta- 
le della regione si sono 
registrati cumulati mensili 
fino al 100% più elevati 
rispetto alla media clima- 
tica. 

Più basse invece le piogge 
in Carnia e su buona parte 
della pianura pordenonese. 
Gli episodi di pioggia più 
intensi si sono concentrati 
nei giorni 5, 6 e 19. 
Proprio con le forti piogge 
del 5 si è avuta la misura- 
zione giornaliera più ele- 
vata del mese: a Musi si 
sono registrati 222 mm. 
Nella stessa località, con 
676 mm, si è registrato il 


cumulato —pluviometrico 
mensile più alto della re- 
gione. 


Nel mese in regione si so- 
no contati dai 8 ai 15 gior- 
ni piovosi, dato in linea 
con le medie climatiche. 


CARNIA 
TOLMEZZO 266 
ENEMONZO 154 
FORNI DI SOPRA 115 
PALUZZA — 152 
FORNI AVOLTRI 122 
PESARIIS 117 
* MONTE ZONCOLAN — 150 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 176 
CHIEVOLIS 275 
S.FRANCESCO 269 
CIMOLAIS 132 
PIANCAVALLO 229 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 169 
FUSINE 228 
PONTEBBA 315 
CAVE DEL PREDIL 346 
* MONTE LUSSARI 183 
PREALPI GIULIE 
MUSI 676 
CORITIS 543 
COLLINARE 
GEMONA 245 
BORDANO 323 
MANIAGO 192 
VACILE 159 
ZEGLIANUTTO — 255 
FAGAGNA 214 
FAEDIS 289 
SAN PIETRO AL NATISONE 375 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 254 
PRADAMANO — 324 
CIVIDALE 274 
CODROIPO 230 
TALMASSONS — 201 
LAUZACCO — 246 
BICINICCO 221 
GORGO 190 
PALAZZOLO D.S. 190 
CERVIGNANO 261 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 153 
VIVARO 136 
BRUGNERA 135 
SAN VITO AL TGL. 166 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 244 
CAPRIVA D.F. 322 
CARSO 
SGONICO 238 
BORGO GROTTA 218 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTEM.BANDIERA 134 
MUGGIA 114 
MONFALCONE 203 
FOSSALON DI GRADO 145 
GRADO 118 
LIGNANO 155 
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Confronto climatico [3] 


Ultimi 3 mesi Ultimi 6 mesi Ultimi 12 mesi 


tot A A A 
mm. %[5] mm. %[5] mm. %[5] 


103.8 2011 -19 
42.5 1887-11 
30.5 1400 
53.0 1601 
42.8 1509 -3 
35.4 304 2450 1433 -15 
40.6 1665-15 


56.2 
67.6 
Dl 
101.8 
54.1 





221.6 5 11 | 3324 1059  -11 1853 4 3324 -9 
161.2 5 9 | 2802 823 = -26 1575  -13 2802 -15 


99.4 1040 -14 
119.4 19 

67.6 950 -28 

56.2 159 -15 

82.8 926 -2 

63.8 159 -14 

99.3 990 -3 
120.6 1117 


294 -30 671 -11 
283 -30 622 -15 
329 -11 5998-19 


94.8 19 10 | 1392 471 9 144 2 1396 0 


107.9 19 12 | 1396 580 29 929 6 1398 -4 
73.6 19 15 | 1366 SO) 21 745 3 1371 -4 
51.4 19 14 | 1476 542 154 1478 


446 -5 813 
467 840 


699 1293 
593 -14 1086 


483 -6 1030 
652 dn 226 
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Austria 


Slovenia 


Temperatura a novembre: prima freddo, poi caldo e infine una coda gelata 


La temperatura media mesile a novembre 2016 non si è discostata 
di molto dalla norma climatica; però, come a volte accade, il dato 
medio non dà conto di un andamento termico molto articolato. 
Infatti da inizio mese fino ai giorni 15 e 16 le temperature in 
regione sono risultate quasi sempre ben al di sotto del valore 
medio climatico: in pianura la temperatura media della prima 
quindicina del mese si è attestata intorno agli 8.5/9 °C, circa 2 °C 
in meno rispetto alla media dei dati registrati negli ultimi 
vent’anni. 

A partire dal giorno 17 e fino al 28 abbiamo invece assistito a una 
fase molto calda, con temperature giornaliere superiori anche di 


6/7 °C rispetto alla norma. In effetti in molte località la 
temperatura massima mesile è stata registrata proprio il giorno 23. 
Infine negli ultimi due giorni del mese si è assitito a un repentino 
e intenso abbassamento termico. 

La giornata più fredda in montagna è risultata il 29 con -13 °C 
misurati sul Monte Lussari, mentre il giorno dopo si sono 
misurate le minime più basse per la pianura, con -5 °C a 
Pradamano. 

La termperatura del mare è man mano diminuta nel corso del 
mese, con valori sempre in linea con l’andamento climatico 
decrescente tipico del periodo. 


Legenda 

I meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatu- 
ra minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10mela 


relativa velocità massima 
giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lun- 
90; 50 m/s, triangolino). 
Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in mm 
e la radiazione globale in 
My. 

Pannello 4 (inferiore): tabel- 
la con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cu- 
mulato di pioggia (mm) e il 
numero di giorni di pioggia 
nel mese. 


[2] Confronto effettuato con 
dati storici della rete plu- 
viometrica regionale 


[3] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ulti- 
mi 10 anni 

(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tmins0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmaxs0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e so- 
no indicate con “*”. 


0 Dati temporaneamente 
mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertez- 
za per le particolari condi- 
zioni del sito 


* Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
tabelle 

nuovo massimo/ 
minimo 


valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 


valori inferiori al 
10°percentile 


valori superiori al 
90°percentile 


se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 


MZ. 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) — Novembre 2016 
010 02 030 040 05. 060 070 080 090 10 11 72 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
17.7 17.6 17.4 173 173 17.2 16.8 17.0 16.5 164 16.2 15.8 15.6 15.1 15.2 14.9 14.7 14.6 14.5 14.5 14.6 14.6 14.7 146 145 146 144 145 14.1 138 

















Confronto climatico [3] 
Temperatura aria (°C) 

media minima massima 

data ass. data 


Località 





CARNIA 









TOLMEZZO 7.3. -3.6 30 173 03 6 0 0 0 7.4 -8.0 27/2008 22.0 11/2015 

ENEMONZO 5.7 -5.6 30 15.6 03 8.0 10 0 0 0 6.0 -6.7 27/2008 20.6 08/2015 

FORNI DISOPRA 4.3. -6.6 29 137 01 6.7 13 0 0 0 4.8 -6.7 27/2010 22.1 08/2015 
PALUZZA — 5.2 -7.4 30 145 03 11 0 0 0 

FORNI AVOLTRI 3.7 -7.1. 29 126 01 12 1 0 0 4.7 -6.6 30/2010 21.5 10/2015 

* MONTE ZONCOLAN 7 0 0 25/2013 08/2015 


PREALPI CARNICHE 
BARCIS. 6. . . 6 27/2008 08/2015 
CHIEVOLIS. 7. i I .1 27/2008 4 07/2015 
S.FRANCESCO 6. i .2 27/2008 08/2015 
PIANCAVALLO : . 
‘MONTE SAN SIMEONE 1. i 9 26/2013 10/2015 
*PALA D'ALTEI 3 . i 3 .8. 24/2008 10/2015 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 4. i 1 i i 6 27/2008 .2 10/2015 
FUSINE 
PONTEBBA 6. . i . .1 28/2013 4 11/2015 
CAVE DEL PREDIL 1 
* MONTE LUSSARI  -0. i i .T 26/2013 4 09/2015 
PREALPI GIULIE 
MUSI 6. 1 i .0 28/2013 08/2015 
CORITIS. 5. i | 9 27/2008 10/2015 
MONTE MATAJUR 1. . 9 26/2013 09/2015 
COLLINARE 
GEMONA — 8. i . Ì 6 28/2013 12/2015 
BORDANO 9. . 4 27/2008 6 07/2015 
VACILE 8. . 6 29/2013 .1 08/2015 
FAGAGNA 8. i I 5 23/2008 07/2015 
FAEDIS 9. i .1 23/2008 06/2015 
SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 9. 1 i .T 23/2008 01/2015 
VIVARO. 8. . i I . .0 23/2008 .2 08/2015 
BRUGNERA 9. | i .8_ 23/2008 07/2015 
SAN VITO AL TGL. 9. À .1 23/2008 05/2008 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 10. i | .0 23/2008 07/2015 
CAPRIVA D.F. 9. | .2 23/2008 07/2015 
CARSO 
SGONICO 9. i i 6 23/2008 .3 07/2015 
BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA i 5 26/2010 5 05/2012 
MUGGIA . .0 23/2008 5 05/2012 
MONFALCONE . 4 23/2008 .1 05/2008 
FOSSALON DI GRADO i i i .3 23/2008 3 22/2011 
GRADO . .T 23/2008 .0 03/2008 
LIGNANO I 3 21/2011 4 07/2015 
BOA Paloma .0 26/2010 05/2012 


23/2008 .2 06/2015 


23/2008 08/2015 
23/2008 .2 07/2015 
23/2008 06/2015 


23/2008 07/2015 
23/2008 07/2015 


5) 
T 
) 
4 
è) 
) 
6 
è) 
è, 
4 
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Gradisca d’Isonzo (GO) 











O) 
e 
— 
s 
È 
L 
24 È 
T | 
E = 
= 16 2 
8 È 
n 8 FR 
(a 
Pioggia 0.0 0.0 0.1 0.0 60.8 18.3 0.1 0.0 1.6 02 1.5 0.5 00 0.0 0.0 0.0 00 195 948 0.0 42 0.8 0.1 7.0 29.3 5.0 0.0 0.1 0.0 0.0 


Vento max 49 29 94 7.1 16.8 117 71 92 40 40 13.5 113 99 101 41 49 ce 4.7 10.1 2.7 4.1 42 3.0 3.3 48 6.6 49 17.0 103 6.1 

Vento medio 14 0.8 34 1.9 3.7 3.1 2.5 3.4 1.0 1.1 34 23 4.7 3.0 1.4 12 12 0.9 2.3 0.6 0.9 0.5 0.7 0.9 1.8 1.5 1.1 5.3 24 2.3 
T massima 15.1 145 15.7 165 16.9 197 16.5 123 130 102 123 153 122 109 115 115 134 121 155 174 17.6 178 176 17.5 155 149 147 118 89 106 
T media 11.5 117 115 105 133 155 114 83 6.3 72 97 100 79 5.8 3.1 5.6 8.8 10.4 13.5 134 141 149 143 150 144 131 120 83 3.3 3.3 
T minima ra, 82 64 5.3 9.6 104 85 1.1 -0.3 48 5.9 4.7 E -13  -35 02 54 8.7 11.8 106 121 132 120 126 124 118 87 3.3 241. -12 
Radiazione 3.6 24 110 89 0.9 1.8 90 8.1 99 4.1 3.3 6.3 5.3 9.7 9.8 6.5 3.6 0.7 0.5 5.1 2.3 2.5 29 2.8 12 20 34 8.1 8.5 8.5 


























o 
a 
i | 
s 
- 
5 
_ 
100 
75 - 
è 5 
= 
E 50 e 
© 2 
3 È 
î 25 È 
o 
0 
Pioggia 00 0.0 0.1 0.0 47.T 8.3 0.3 0.0 0.6 00 0.1 0.0 13 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 40.7 0.2 0.8 5.2 32 0.0 194 108 0.0 0.2 0.0 0.0 
Vento max 3.6 3.6 70 33 409 4.1 44 7.6 4.7 47 11.6 143 TA TI 4.0 27 3.5 3.0 3.9 3.9 46 3.1 3.9 3.6 5.1 3.6 27 92 3.9 4.1 
Vento medio 11 0.7 16 0.8 1.6 1.1 1.1 21 0.7 1.1 21 20 29 22 17 1.1 0.9 0.6 0.6 1.6 1.1 0.8 1.5 0.9 1.7 1.0 0.8 2.6 0.9 1.8 
T massima 13.8 15.9 16.6 15.4 12.2 14.7 11.1 13.3 11.1 95 12.9 144 12.0 10.1 9.0 84 10.1 11.5 13.2 15.1 14.1 17.3 17.3 16.4 14.0 13.1 12.9 10.5 72 8.0 
T media 11.2 11.5 10.1 87 10.2 12.0 7.6 FE i 7.0 62 8.7 10.1 72 5.9 2.8 44 TA 293 11.4 11.0 11.8 13.9 13.4 13.6 12.7 12.2 11.4 7.8 17 14 
T minima 84 6.3 5.0 3.3 6.8 7.9 5.3 34 1.6 29 3.2 3.6 25 10 21 02 3.6 73 9.8 7.5 7.9 11.3 96 11.5 11.3 10.7 92 17 2.6 -3.6 
Radiazione rl d 64 10.1 94 0.5 22 49 906 72 53 3.1 6.1 46 8.5 84 44 21 2.0 0.6 4.7 12 3.5 44 25 0.9 1.1 1.5 4.0 TA 73 
o 
® 
3 
Tuoi 
a 
5 
[dad 
© 
_ E 
£ 
5 è 
Pe e 
© Q 
8 |) 
Q ti 
ol 
Pioggia 0.0 0.0 00 0.0 20.8 391 98 0.4 0.0 0.1 42 34 00 0.0 0.0 00 0.0 10.3 562 0.0 10.1 3.0 0.0 0.1 22 02 0.0 0.1 0.0 0.0 


Vento max 8.6 64 6.1 46 6.1 9.3 10.1 72 4.6 5.5 5.0 3.6 5.1 5.6 5.1 75 84 6.1 42 5.6 29 3.6 54 72 5.0 3.8 6.0 13.1 67 4.8 
Vento medio 18 2.0 16 1.1 1.6 18 1.6 20 0.8 14 14 0.7 16 1.8 14 27 2.6 1.1 0.8 1.3 0.9 0.9 18 2.6 1.1 10 1.7 3.5 12 0.8 
T massima 16.0 12.9 111 123 85 9.5 34 43 4.0 TA 43 TI 4.5 1.9 3.1 TI 104 106 7.8 130 99 117 148 138 118 74 113 6.1 32 5.9 
T media TA 78 44 3.2 5.6 6.9 LI 22 0.8 13 0.9 1.0 -02  -08 -08 29 5.5 7.5 6.6 7.6 TA 8.9 100 99 78 6.8 Tel 19 -3.5  -30 
T minima -0.6 1 -10 24 12 2.9 0.2 0.1 -13 21 -16 41 52 44 27 21 2.0 2.9 5.4 3.6 40 er) 7.0 48 4.5 6.0 4.5 -29 78 -85 
Radiazione 10.3 54 10.1 94 14 0.6 34 3.3 8.2 TA 3.0 7.5 6.9 22 6.7 3.9 5.7 0.9 0.3 5.2 1.5 1.8 5.7 4.7 24 04 3.0 3.0 6.8 5.9 
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Tolmezzo (UD) 


REPORT 


























o 
e 
| 
È 
ci 
© 
" - 
È o 
e 2 
2 t-; 
8 & 
- R 
o 
Pioggia 00 0.0 0.0 0.0 50.6 590 46 0.2 0.2 00 02 0.0 00 0.2 0.0 0.0 00 7.0 103.8 0.0 15.2 17.8 00 0.0 4.6 2.6 00 0.0 0.0 0.0 
Ventomax 72 43 72 67 53 99 147 75 68 38 73 60 47 56 47 45 29 47 79 55 60 55 58 51 49 39 49 80 73 47 
Vento medio 150 11 22 16 180 24 150 23 22 11° 29 21 11° 170 140 09 080 12 16 19 15 13 14 15 15 08 08 20 23 15 
Tmassima = 145 129 173 138 102 149 117 109 84 84 83 139 94 980 91 76 102 90 118 119 105 133 135 149 130 120 111 121 73 72 
T media 94 97 89 90 78 12.6 64 54 44 40 52 6.5 45 37 2.5 39 62 TIT 9.6 290 8.9 11.6 11.0 11.2 10.4 10.7 10.1 6.8 04 0.1 
T minima 42 5.8 4.7 44 5.7 10.1 22 20 0.8 12 29 10 0.1 -0.1 -21 0.5 28 5.8 84 6.5 54 10.2 93 8.3 8.3 95 7.6 -0.8 27 -3.6 
Radiazione 91 20 97 92 02 01° 37 54 660 450 18 59 51 80 76 31 27 04 00 25 02 05 14 26 08 06 06 66 68 59 
O) 
Ke 
> | 
Ss 
ba 
5 
_ 
= ". _ _ > id 
dA ° do e eu dd a 
ara N L A AN A PN 7 vr AN 
5 ù' i N - - UYU <— x _ f 
100 32 
75 24 È 
E = 
br 50 16 © 
$ Ss 
î 25 8 È 
ol 
0 0 
Pioggia 0.0 0.3 00 0.0 15.6 401 0.1 0.2 0.0 0.1 47 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 6.9 19.8 30.1 6.1 0.0 0.1 06 2.3 53 13 0.1 0.0 0.0 
Ventomax = 61 77 243 120 163 149 169 221 223 77 286 257 207 239 178 39 67 70 153 50 60 75 58 65 89 100 65 288 135 67 
Vento medio 18 21 860 24 440 49 440 110 650 22 72 56 73 121 480 16 18 18 36 150 15 20 15 17 23 31 18 121 44 19 
T massima 16.4 15.4 15.3 15.9 18.5 204 15.7 11.4 12.4 11.3 143 134 13.2 93 9.8 10.3 13.6 15.4 17.1 16.3 17.3 184 18.0 17.6 17.9 16.2 14.2 13.1 80 11.7 
T media 144 146 130 126 158 173 137 99 100 95 110 108 99 71 66 84 115 131 156 140 152 162 152 160 162 140 131 89 55 72 
T minima 116 137 97 92 132 136 102 83 77 72 77 85 74 53 42 61 88 119 132 126 140 147 128 143 147 128 115 44 38 40 
Radiazine 71 06 90 97 04 16 82 63 97 27 30 35 59 79 96 49 54 04 04 37 18 29 37 13 15 17 38 66 85 84 
o 
e 
— 
s 
ba 
A 
_ 
© 
= £ 
E 
E - 
| £ 
2 Ss 
8 i; 
O Ki 
ol 
Pioggia 0.0 0.0 00 0.0 82.7 9.7 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.5 00 0.0 0.0 00 00 27.0 884 0.1 17 3.7 0.6 0.5 30.2 T4 00 0.0 0.0 0.0 
Vento max 22 3.0 11.2 73 14.3 8.3 4.7 8.5 4.1 3.1 7.8 11.5 10.9 10.0 6.1 3.1 4.0 3.2 8.2 2.9 4.1 3.3 22 3.0 3.8 56 44 13.6 3.9 7 
Vento medio 0.6 1.0 3.7 13 17 1.9 1.5 3.5 12 1.1 21 24 3.1 46 LI 0.7 10 0.8 1.6 0.8 11 0.8 0.7 0.9 1.5 14 10 4.8 12 0.9 
T massima 13.6 14.4 14.5 15.1 15.6 16.4 13.5 11.9 11.8 10.1 12.0 16.1 11.5 94 10.9 10.6 10.7 114 13.5 16.1 14.1 172 17.8 16.9 144 14.1 13.0 10.8 7.5 8.9 
T media 10.6 10.8 10.6 94 10.6 13.0 91 7.9 7.1 6.1 8.7 90 6.5 5.5 3.8 42 TA 94 11.7 11.4 119 138 13.4 13.9 13.2 12.3 10.5 T-4 10 0.9 
T minima 5.0 6.0 54 34 7A 8.6 4.9 3.5 2.8 37 44 0.7 0.3 29 -0.2 -0.9 4.0 TA 9.5 7.5 7.9 117 93 11.9 11.5 10.9 7A -10 23.3 44 
Radiazione = 24 43 99 90 110 180 77 92 830 50 430 60 450 84 85 56 22 15 08 46 17 31 37 35 15 21 23 75 74 76 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s) 


Nei grafici sono riportate Gradisca d’Isonzo Pordenone * 
per 6 stazioni significative N 
del Friuli Venezia Giulia le 
raffiche massime giornaliere 
(punti rossi, m/s) del vento a 
10 m suddivise per ottante; 
nel box in grigio la raffica 
massima per ottante con 
l’indicazione del giorno in 
cui si è verificata. 


Nella tabella è riportata la 
velocità media del vento 
filato a 10 m (m/s), la velo- 
cità media (m/s) e la fre- 
quenza (%) del vento per 
ottante. 





Trieste Udine 





S 


Lignano Sabbiadoro Monte Zoncolan 












Gradisca d'Isonzo 





Pordenone * 


Monte Zoncolan 
* dati parziali 





